IS : 786-1967 


Indian Standard 


CONVERSION FACTORS AND 
CONVERSION TABLES 


_ (First Revision) 


area ara 


AMENDMENT NO. 1 AUGUST 1972 
IS : 786-1967 CONVERSION FACTORS AND CONVERSION TABLES 


( First Revision ) 
Corrigenda 
AAA AIT 1 =| AACA 1972 
IS; 786-1967 qfaaa yore wit afada arfcirait 


(31 grater) 


qfa-7a 
Page Table Column Row/Eniry Please Read For 
qs arfart TaFy Gfra/stafee HIT FL F FLATT TT 
25 15 _ Based on 453-5924 g 453-503 24 g 
calisitg 453-592 4 OT 453-593 24 3T 
28 19 = Based on 0°453 592 4 kg 0°453 592 34 ke 
TAK 0-453 592 4 f& aT 0-453 592 34 fa ar 
56 46 Cubic inches ( in*) 1 61024 61:024 
at €a (2) 
94 99 Grist Worsted 25°714 3 14°5145 
fre ae 
120 128 Ubffin? 1 1-450 38x 10-4 1-450 38 x 10¢ 
ata /z? 
(EC 5) 


attata wae dan 
APTS WOM, 9 WERT UE Ce ATT 
aif feweft 2 


Price Rs 25.00 October 1968 


